W dniu 28 lutego 1985 r. w wieku lat 76, po ciężkiej chorobie, odszedł w Panu 


UKOCHANY MĄŻ, OJCIEC, BRAT, DZIADZIO I PRADZIADZIO 


Ś. P. 


KAZIMIERZ - 


CICHON 


DOC., MGR CHEMII 


Uroczystości żałobne i odprowadzenie Zmarłego z kaplicy na cmentarzu Rakowiekim, odbędzie się dnia 
6 marca 1985 r. o godzinie 12.30, o czym zawiadamiają pogrążeni w smutku: 


NAJBLIŻSE 


